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Como elegir un mejor piso laminado para mis animales? 



Como elegir un mejor piso laminado para mis animales? 

Muchos clientes tienen animales en sus casa.pero pueden instalar pisos flotantes laminados maderas para los animales? 
Labsun piso laminado recomiendo clientes a elegir pisos flotantes con alta calidad para sus animales. 



1 . Pisos laminados de al 
Hay dos tipos de pisos I 
especialmente beneficic 
acuerdo con Find Any F 
(AC, siglas en inglés)". 




>, y el laminado de alta presión (HPL, siglas en inglés) es el más duradero. Esto es 
es un perro grande, ya que significa que el piso pueden soportar más abuso. Además, de 
nejor piso laminado... (tiene) una Calificación de AC3, AC4 o AC5 de Clase de Abrasión 



2,Piso laminado de presión directa 

El laminado de presión directa (DPL, siglas en inglés) es menos compacto y menos resistente a rayones y abuso que el 
HPL, pero si tienes una mascota más pequeña, probablemente esta sea la mejor opción. Como con el HPL, debería tener 
una calificación AC de 3, 4 o 5. 



Note: 

Aunque el piso laminado tiene algunos beneficios distintivos, como ser duradero y relativamente menos costoso que otros 
tipos de pisos, se daña fácilmente por derrames de líquido que se asientan por cualquier período de tiempo, como la orina 
de las mascotas. Los líquidos pueden filtrarse en las uniones del piso, causando burbujas y deformaciones. Algunos han 
tenido mejor suerte con los pisos de vinilo. Sin embargo, si te sientes inclinado hacia los pisos laminados, el HPL es mejor 
para perros grades y el DPL es mejor para perros pequeños y gatos. 




Pedido de pisos 
flotantes de 8.3mm para 
cliente de Peru. Contrato 
NO.150107 Medida: 

1218 x 198 x 8.3mm 
AC4,HDF,Small embo 
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COMO ELEGIR UN MEJOR PISO LAMINADO PARA MIS ANIMALES? 

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias! 

Name (required) * Email (required) * 

Phone 
Detalles * 
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(05-04) 
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Skype: leriana.jia 

86-531-86012509 

+86-18769758701 

ventas@labsunwood.com 

Room 1005,Fengli building Quan 

cheng road No.318,Jinan 

city,Shandong province,China. 
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